ZYGMUNT 


Czlonek Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej 


> 


= 


Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Komitetu Wojewödzkiego PPS 
Czionek Rady Wojewodzkiej PPS w Krakowie 
Członek Miejskiego Komitetu PPS w Krakowie 
Wieloletni zasłużony działacz PPS 
Członek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie 


Prezes Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie 


zmarł dnia 7 stycznia 1948 r. w Krakowie 


Uroczysty pogrzeb odbędzie się w sobotę dnia 10 b. m. 
o godzinie 14 z kościoła św. Szczepana przy ulicy 
Sienkiewicza 19 


Pochód żałobny przejdzie ulicami: 


Lobzowska i Basztowa do Pl. Matejki, skąd nastąpi eksportacja zwłok 


do Warszawy 


Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej 

Wojewódzki i Miejski Komitet PPS w Krakowie 

Klub Radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie 
Klub Radnych Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie 


akuwie, ul. Mako!ujska 13 


